Julian Gorski | 


Admiral Marynarki Wojennej, Kanclerz Kapituly Gwiazdy Górnoslaskiej, b. Prezes Powstancow | Bae. 

Górnoslaskich, Prezes Osadnictwa wojskowego i uczestników Walki Zbrojnej o N. D., Kawaler Krzyza 

Virtuti Militari IV klasy, Legii honorowej II klasy, Polonia Restituta, Krzyza Walecznosci 1 szeregu. 
odznaczen wojskowych 


przeżywszy lat 72, zmarł dnia 30 października 1947 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w srodę 
dnia 5 listopada b. r. o godzinie 2*? po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, synowie i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBN 


odprawione zostanie w środę dnia 5 listopada b. r. o godzinie 8 rano w kościele parafialnym sw. Anny. 
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